Barack Obama voorzien van Hitlersnor 
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De Amerikaanse president Barack Obama blijft de wind van voren krijgen over zijn hervormingsplan 
voor de gezondheidszorg. In de straten van Los Angeles is hij momenteel te zien met een Hitlersnor. 

De actie gaat uit van het politieke actiecomite LaRouche . Het comite meent dat het plan dat Obama 
uitgedokterd heeft voor de hervorming van het zorgstelsel gei'nspireerd is door het nazisme. 

'Change' 




Daarom krijgt de president op de affiche een snorretje in de stijl van Adolf Hitler aangemeten. De foto 
wordt vergezeld van de slogan 'I've changed', een verwijzing naar de campagne van Obama. 



47 miljoen Amerikanen, op een totale bevolking van 300 miljoen, hebben geen 
ziektekostenverzekering. De kostprijs van het hervormingsplan van Obama bedraagt ruim 700 miljard 
euro. Ook binnen zijn eigen rangen krijgt de president kritiek. ledereen vreest ookvoor een verhoging 
van de belastingen. 



Eerder dook in de VS ook al een foto op van de Amerikaanse president als 'The Joker', in de laatste 
Batmanfilm 'The Dark Knight' vertolkt door wijlen Heath Ledger. 
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